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EXTRAIT 


II resulte des decisions prises lors de la reunion du conseil de gerance en date du 29 
decembre 2016 que : 

• Le siege social de la societe est transfere de son ancienne adresse au 9, allee 
Scheffer L-2520 Luxembourg et ce avec effet immediat. 


Pour mention aux fins de la publication au RESA, Recueil Electronique des Societes et 
Associations. 


Luxembourg, le 30 decembre 2016 



